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u インチモニター付きマイクロビデオカメラ 

UVD-031 


液晶モニター搭載！ 

ポケットサイズながら多機能な動画/静止画撮影カメラです。 


1.1 インチ 
モニター 


プレビュー 

機能 


McroSD 

McroSDHC 


充電用 
クレ_ドル 



動画 

VGA/QVGA 

静止画 
VGA 〜 5M 


セルフ 
タイマー 


AV 出力 


1.1 インチのモニターで、被写体を確認しながら撮影可能。 
その場でプレビューも 0 K 。 

本体は握りやすいステイックタイプを採用。 
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USB ケーブルで PC に接続すれ 
ば 、 PC モニターで 鑑賞できま 
す。また Web カメラ機能も 
搭載しています。 

(付属 CD 内のドライバーソフトのインストールが必要です。） 


PC が無い場所でも AV 入力 
端子付きテレビがあれば、 
付属の接続ケーブルを使用 
して、テレビの大画面で鑑 
賞できます。 


主な機能 


動画撮影/静止画撮影 


プレビュー/削除/セルフタイマ_ 
タイムスタンプ(静止画のみ ■ 自動書込み) 


AV 出力/ WEB カメラ 
セット内容 

■カメラ 本体■マニュアル 


■ USB ケーブル _ AV ケーブル 
■充電用クレードル■ドライバ ー CD 


■保証書(パッケージ記載) 


<撮影を始める前のご注意> 

※レンズには 保護フィルムが貼ってあります。 

はがしてからご使用ください。そのまま撮影されますと 
ぼやけた映像が撮影されてしまいます。 

※本体 側面の OIVOFF スイッチを ON にしただけでは 
液晶モニターは映りません。液晶モニターを映すには 
ON/OFF スイッチを ON にした後、 0K ボタンを押してください。 


お問い合わせメールアドレス 
info@mitsumarujp.com 


型番 

UVD-031 

JAN 

4571225712093 

イメージセンサ 

500 万画素カラー CMOS 

液晶画面サイズ 

1.1 型 

動画形式 

AVI(M-JPEG) 

動画サイズ 

QVGA 320x240 

VGA 640x480 

静止画フォーマット 

JPEG 

静止画サイズ 

VGA 640x480 

1M 1280x1024 

2M 2048x1536 

5M 2592x1944 

対応記録媒体 

MicroSD/MicroSDHC (最大 8GB) 

インターフェイス 

USB2.0 

対応 0S 

Win 7/Vista/XP/2000 Pro 

32&t 版のみ対応 

TV 出力 

30fps 

録画時間 

約 2 時間(環境による） 

充電時間 

約 3 時間(環境による） 

電源 

USB より DC5V 

バツ 丁リ —— 

充電式リチウムイオン 

消費電力 

120mA/1h 

動作温度 

〇〜 40 o C 

サイズ 

31(W)x100(H)x13.5(D)mm 

質量 

32.5g 






























































